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In beiden einstimmung befriedigend.
In anderen-
a ist (&') zu grosg. im____________________
noch   leidlich,   im   zweiten  jedoch   recht   un-
\ zeigt sich jedoch ($') zu klein, oder erst zu
~~—v*.v*.^—                             -o-   -*\jjj. jou-uuu   \'u j  'ZiU.  nicin ,   udci   erst   zu
gross und danix zu klein. Hierfiir zwei Beispiele, Benzol-Aether - und Aether-DiathyI^minmischungen, beide nach den Ermittelungen von G. G. Schmidt).
_       __ — Procehtgeligbl"t		Kritische Temperatur	Procentgehalt		Kritische Temperatur
33enzol	Aet-lier	beob.     ber.	Aether	: Diatbylamin	beob. ,   ber.
100	O	296,4      —	0	! '        100	222.9 '   —
47,3	52, V	242,3    242,1	53,6	i          46,4	204,9    207,3
36,0	6-^,0	231,4    230,6	69.5	i         30,5	203,7 : 202,7
28,4	71,6	224,5    223,7	83,4	!          16,6	200,2 : 198,6
14,2	sa,s	209,9    208,1	90,0	;          10,0	196.9 : 196,7
0	o	193,5      —	100	1        o	193,8      —
		i			
Allgemein. Isann die Strauss'sche Eegel nicht zutreffen. Herr Kuenen1) hat xiachgewiesen, dass man die kritische Temperatur einer Siibstanz durcla Hinzufugen einer ancleren Substanz mit hoherer kri-tlscher Tempeare-tur sogar erniedrigen kann. Dieses trifft zu bei Mischungen von C2H6 mit N20. Ersterem Stoff kommt die kritische Temperatur 3^°, letzterem die 36° zu; die kritische Temperatur der Grexnische, welclxe mehr als 0,1 CgHg enthalten, liegt aber sogar unter-halb 32°, und es zeigt die Mischung mit gleichen Theilen C2H6 und 1ST-2 0 die niedrlgfste kritische Temperatur.
Die Exists 10.2: einer kritischen Temperatur fiir Mischungen ist von Andrews uncL An der en auch dadurch nachgewiesen worden, dass Mischungen VOXL Gasen bei gewissen Temperaturen und oberhalb der-selben sicb. urrtier keinem Druck mehr verfiiissigen liessen. So ver-mochte Andro"vprs eine Mischung von 3 Vol. Kohlensaure und 4 Vol. Stickstoff selbs-fc nicht bei 2° zu verflussigen, wahrend doch die kritische Tempersffciir wenigstens der Kohlensaure tiber 30° betragt. Die Mischung verliielt sich also als ein homogener Korper. Nahm er 6 Vol. Kohleiise,Tire und 1 Vol. Stickstoff, so gelang bei 3,5° C. die Ver-fliissigung, wenaa der Druck 48,3 Atm. betrug. Indessen wurde nur ein Theil verfliissigt; sollte die ganze Mischung verfliissigt werden, so stieg der Druck auf 102 Atm.
Zeitschr.    f. physik. Chemie, Bd. 24, S. 681 ff.on Fornor un, dann dio Diimpfo d«in Boylo-(iay-uKHao^rhon Uonofy.o gifhorchen. Bind m.^ w3 dio Molootilargowichto T boidrn Bontatnclthoilii ii» I.)atnpfvtUHtaude1 HO habeu wir ulno:und zwar im An-fange rascher als der der Flussigkeit, dann beginnt der Gehalt der Flussigkeit ihm nachzueilen, um ihn bald zu uberflugeln. Im Maximum des Druckes findet Gleichheit des Phenolgehalts im Dampf und
